ROUTE 18 OUTBOUND 


Riverside 
WEEKDAYS 
Bus starts at Bus leaves from  Busleaves from Bus leaves from Bus ends at 
Washington Holy Family Hospital ; ; Groveland 
ae at eee Oe UE lS a eae Housing 
6:00 6:10 6:12 6:15 6:20 
7:00 7:10 7:12 7:15 7:20 
8:00 8:10 8:12 8:15 8:20 
9:00 9:10 9:12 9:15 9:20 
10:00 10:10 10:12 10:15 10:20 
11:00 11:10 11:12 11:15 11:20 
12:00 12:10 12:12 12:15 12:20 
1:00 1:10 1:12 1:15 1:20 
2:00 2:10 2:12 2:15 2:20 
3:00 3:10 3:12 3:15 3:20 
4:00 4:10 4:12 4:15 4:20 
5:00 5:10 5:12 5:15 5:20 
6:00 6:10 6:12 6:15 6:20 
SATURDAYS 
7:00 7:10 7:12 7:15 7:20 
8:00 8:10 8:12 8:15 8:20 
9:00 9:10 9:12 9:15 9:20 
10:00 10:10 10:12 10:15 10:20 
11:00 11:10 11:12 14:15 11:20 
12:00 12:10 12:12 12:15 12:20 
1:00 1:10 1:12 1:15 1:20 
2:00 2:10 2:12 2:15 2:20 
3:00 3:10 3:12 3:15 3:20 
4:00 4:10 4:12 4:15 4:20 
5:00 5:10 5:12 5:15 5:20 


6:00 6:10 6:12 6:15 6:20 


Updated 12/04/2023 


ROUTE 18 INBOUND 


Riverside 
WEEKDAYS 
Bus starts at Bus leaves from Busleavesfrom Bus leaves from Bus ends at : 
: Bus continues 
Ben ra mny Washington on as 
Groveland Housing Rivers Edge Plaza Kennedy Circle Hospital at Square 
Merrimack Valley 
6:23 6:28 6:31 6:33 6:39 13 
7:23 7:28 7:31 7:33 7:39 13 
8:23 8:28 8:31 8:33 8:39 13 
9:23 9:28 9:31 9:33 9:39 13 
10:23 10:28 10:31 10:33 10:39 13 
11:23 11:28 11:31 11:33 11:39 13 
12:23 12:28 12:31 12:33 12:39 13 
1:23 1:28 1:31 1:33 1:39 13 
2:23 2:28 2:31 2:33 2:39 13 
3:23 3:28 3:31 3:33 3:39 13 
4:23 4:28 4:31 4:33 4:39 13 
5:23 5:28 5:31 5:33 5:39 13 
6:23 6:28 6:31 6:33 6:39 - 
SATURDAYS 
7:23 7:28 7:31 7:33 7:39 13 
8:23 8:28 8:31 8:33 8:39 13 
9:23 9:28 9:31 9:33 9:39 13 
10:23 10:28 10:31 10:33 10:39 13 
11:23 11:28 11:31 11:33 11:39 13 
12:23 12:28 12:31 12:33 12:39 13 
1:23 1:28 1:31 1:33 1:39 13 
2:23 2:28 2:31 2:33 2:39 13 
3:23 3:28 3:31 3:33 3:39 13 
4:23 4:28 4:31 4:33 4:39 13 
5:23 5:28 5:31 5:33 5:39 13 


6:23 6:28 6:31 6:33 6:39 - 


Updated 12/04/2023 


